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Termijnverlenging aanvraag omgevingsvergunning, Roskamstraat 6 
(aangevraagd als Vriezenveenseweg 1), 1542754, wijzigen bouwdelen D en 
E (woon—en zorgcentrum Eugeria), 6 oktober 2015 

De behandeltermijn van bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is verlengd met ten 
hoogste zes weken. De uiterste nieuwe beslisdatum staat vermeld. 
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